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PART III 
Stores Purchase 


Stores Purchase ( A ) Department . 

TENDER NOTICE 

[No. 1 /2010 /SPD ] 
No . 171/ A2/2010 /SPD . 

2154 January 2010 . 
Sealed tanders are invitad for the supply of Tubulir Batteries for UPS of Cmputers for Hard Rubbar 
Coutinef (Ordirltry ) , Plastic Container und Suled Maintenance Free (SMP ) Bittories for a period of 
one year from the date of the final accuptance of the tonder as spicifiad in the schedule given below requirent 
by the Van Governurent Doparuents PSU s / Local Self Governmint Institutions Autonomous Bodies 
erron Rate Contract Basis at any of the offices within the regions antioned therein and whon required 
Dy Gonmint . 

ubular Batteries for t . 1LS : Of UPS of Com s- Schedule for Hard Rubbir Container 


- 


- - - 


In No . 
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- --- - 


- 


- - 
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Specification 
40 – 59 AHI 
60 - 79 AH 
80 - 90 AH 
100 - 119 AH 
120 AH 


(1 ) Tubular Bittiris for the use of UPS of Computers - Schedule for Plastic Container 
Item No . 

Specification 


NINUN 


11 - 59 AH 
M - 79 AH 
80 - 90 AH 
100 - 119 AH 
120 . 11.1 


( iii) 


Item No. 


Tubular Batteries for the use of UPS of Computer - Schedule for Scaled Maintenance 
Free (SMF ) 
Volt 

Specification 
40 - 59 AH 
60 - 79 AH 
80 - 99 AH 
100 - 119 AH 
120 AH 


2 . For the purpose of concluding Rate Contract, the 14 Revenue Districts in the State are classified 
into three regions as follows 
Regions 

Districts 
1 . Southern Region - Thiruvananthapuram , Kollam , Alappuzha and Pathanamthitta . 
2 . Central Region Kottayam , Idukki, Ernakulam , Thrissur and Palakkad . 

3 . Northern Region - Malappuram , Kozhikode, Kannur, Wayanad and Kasaragod . 
3 . The rate for cach item in each region shall be submitted separately and the same tenderer may quote 
for one or more or all the thron regions for all items ie. Hard Rubber Container/ Plastic Container/ Scaled 
Maintenance Free (SMF ) Battery . The Rate Contract holders should supply all the items of Tubular 
Batteries at the respective Digtrict Headquarters in the Region . 

4 . Sale of tenders forms will be closed at 12 Noon on 25 - 2- 2010 . Tenders should be superscribed 
as Tender No . 1 /2010 / SPD dated 21 - 1- 2010 for supply of Tubular Batteries (Hard Rubber Container / 
Plastic Container /Sealed Maintenance Free (SMF) for the UPS of Computers Southern /Central 
Northern Region " which should be addresscd to the Additional Chief Secretary to Government, Stores Purchase 
Department, Government Secretariat. Thiruvananthapuram . Kerala State , Pin -695 
not later than 1 p . m . on 25 - 2- 2010 . Belated tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3 pm. on 25 - 2- 2010 in the Office of the Principal Secretary or the officer authorised for the purpose 
in the presence of such tenderers or their authorized representatives present at that time , If 25 - 2 - 2010 is 
dcclared as holiday . by Government by any und 

unexpected reasons , the sale , acceptance , opening of 
tenders will be done at the sime time on the next working dry . Tender forms are not transferable . 

5 . Each tender should be accompanicd by the Specification Chart , Booklet of the original manu 
facturers, warranty period . (w Tranty at Icast 1 year from the date of delivery . ) The successful tenderers 

cd should furnish a Test Certifirate for the battery of every specification at their own cost recently 
obtained within one year from among one of the following Government /Public Sector Institutions . (1 ) Council 
of Science and Industrial Rescarch Lab (CSIR ), ( 2 ) Electronic Regional Research Testing Lab (ERTL ) 
( 3 ) Contral Institute of Road Transport (CIRT) , Pune, (4 ) Chief Electrical Inspectorate , Thiruvanantha 
puram , ( 5 ) Central Power Rescarch Institute , CPRI) , Bangalore , (6 ) National Institute of Technology 
(NIT ), Kozhikode . Test certificate from the institutions not mentioned above will not be accepted . The 
tendercre need not submit the test certificates along with the tender form . Preference will be given to the items 
having ISI Certification . The supplier should clearly specify the life period guarantee period (atleast one year 
from the date of supply ) of the batteries which they got tested . Intending tenderers should quote a single 
rate inclusive of all taxes, transportation , loading and unloading charges etc . and all other expenges for 
the supply of that itern on Regional basis . Tenders should quote the rate for charged and uncharged 
batteries separately . If the rate is quoted for the uncharged batteries initial filling charge will also be quoted , 
separately . The rates of scrap batterics also to bc quoted . The rates will be valid for acceptance till 
24 - 5 - 2016 for all Districts in the Regions as indicated in para 2 above . The Scores Purchase Department 
reserves the right to reject any tender without assigning any reason or for awarding the rate contract 
for all the Regions to the same tenderer or only one or more Regions at a time based on the usual terms 
and conditions . The department will also have the right to accept or reject the rate 
item in a tender . After opening tenders , the lowest tenderer should produce the samples in the Stores 
Purchase Department before awarding Rite Coltract for testing the batteries when called for . The 
tenderer should furnish an F . M . D . of Rs. 1 ,000 (Rupees One thousand only ) for each item of Hard 
Rubber Container Plastic Container and Se lcd Maint 
in cash remittance in Store s Purchase Department or Crossed Demand Drift from a Nationalised Bank in 
favour of Additional Chicf Secretary , Stores Purchase Department, Government Secretariat, Thiruvanan 
thapuram paydble at Thiruvimnanthapuram . 

6 . Intending tenderers ingy submit an application to the Auditional Chief Secretary to Government, Stores 
Purchase Department, Government Sccretariat, Thiruvananthapuram , Kerala State , Piri - 695 00 ! to obtain the 
requisite tender form along with a cash remittance of Rs. 1 ,500 + VAT at the existing rate to Stores Purchase 
Department which will not be refunded under any circumstance . The cost of tender forms should be paid 
by money order or ill cash . Postage and Court Tec Stainps etc . will not be accepted towards the 
Cost of tender forin . Duplicate forms will be issued at Rs. 300 + VAT per copy . The concessions /benefits 
allowed to the SSI Units are applicablc only on the basis of the Government Orders prevailing on the last 
date of the receipt of tender form . Those who wish to get the tender forms by post should sent postal charges 


of Rs. 50 ( for Registered Post ) in addition to the cost of documents . Government will not be held responsible 
for postal delay , if any, in the delivery of the documents or receipt of the game. Further details relating to 
the tender will be supplied along with the tender forms . Tender details will also be available from 
Government Website www . prd , keralagov . in . 


. . SPECIAL CONDITIONS 
(1) The period within which the goods should be supplied - The supplies should be made within a period of 

two weeks from the date of receipt of supply order from the consignee . 
(2 ) Delivery : The price quoted should be for free delivery by goods train in any of the Railway Stations in 

Kerala State as the consignees may stipulates. The supplier should supply batteries in all District 

Head Quarters also . 
(3 ) Warranty - The period of warranty and period of warranty replacement should be stated . Warranty ) 

life period of the battery (minimum one year from the date of supply ) should be clearly specified . 
(4 ) Natur : of seroices : - The nature of service warranty should be mentioned . 
(5 ) The rates are to be firm upto 24 -5 - 2010 for acceptance by Government. 
(6 ) Specification : - It may be stated that whether the batterice bear ISI mark /specification and if so , 

specify the number . 
(7 ) Payment : — Payment will be made within two weeks from date of delivery of goods in good condition . 
(8 ) Agreement: - Every tender should be accompanied by a preliminary agreement as stipulated in the 

tender forms. 
(9 ) Every page or the tender form should be authenticated by the tea lérer. Otherwise tenders will be 
rejected . 

OTHER CONDITIONS 
1 . The contract will be a Riite Contract valid for a period of one year from the date of award . 

The supply is to be made as and when required during the currency of the contract . 
2 . Full details should be mentioned in all cases indicating whether the texiderer is small scale or 

large scale industrial unit . Attested copics of certificate should be produced with the tender . 
Preference will be given to batteries with ISI mark subject to the condition that the rates are 
reasonably acceptable . Successful selected tenders for the supply should produce test certificate from any 
one of the following institutions, the Council of Science and Industrial Research Lab or Electronic 
Regional Research Testing Lab , Central Institute of Road Transport ( Pune ), 
Central Power Research Institute , Bangalore , NIT ; Kozhikode or Chief Electrical Inspectorate, 
Thiruvananthapuram , obtained recently (within 1 year as and when required by Government. Offers 

without ISI Mark /Certificate from any of the above institutions will be rejected . 
4 . (a) The price quoted should be basic rate and rate inclusive of all taxes , duties , transportation charges , 

cesses, loading and unloading charges etc. which are or may become payable by the contractor 
under thr existing or future laws of rules of the country of origin /supply or delivery during the 
course of execution of the contract. The details of Scrap Battery should be specified in the tender , 
The normal period specified for delivery of the battery will be one week , in any case, not later 
than two weeks from the date of supply order . 
(b ) The prices of scrap batteries to be accepted should be quoted for cach variety of battery and 
not so many rupees per kilograms of weight and also specify whether the value of scrap quoted 

is for monolid or multilid or plastic case . 
5 . Ordinarily , payments will be made only after the supplies are actually verified and taken to stock 

and within a month from the date of delivery and in exceptional cases payments against satisfactory 
shipping documents including certificates of insurance will be made upto 75 % of the value 
of the material at the discretion of Government . Bank charge incurred in connection with payment 

against documents through Bank will be to the account of the contractor . 
6 . All offers should be from indigenous sources and they must conform to the specification shown in 

the tender schedule . No offer on import licence basis will be accepted in the ordinary course . If 

any import licenses are required , it should be mentioned in the tender itself . 
7 . The cxemption usually given to SSI Units / Public Sector undertakings and registered dealers borne on 

the Stores Purchase Department from furnishing Earnest Money Deposit will not be given in this case . 

This is a rate contract . Tenders without Earnest Money Deposit will be rejected . 
8 . The successful teriderer will have to execute an agreement in the prescribed form within the time 

required by Government after furnishing the required Security Deposit. The amount of Security 

cue from each firm will be intimated after finalization of contract . 
9 . Every tenderer should send along with this tender an EMD @ Rs. 1, 000 for each item of Tubular 

Batteries (Hard rubber container , Plastic contoiner and scaled Maintenance Free separately ) for the 
UPS of Computers for each region , in cash or crossed Bank Dralts from Nationalised Banks . 


സർക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളിലയ്യ: പൊതമേഖലം (Tഴഥാപനങ്ങൾ , സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ , 
ത സഥാപനങ്ങൾ , സഹാ:ംരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിലയം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യു പി . എസ്. 
ബാറ്ററികൾ * കോൺടാക്ട്ടും വ്യവസ്ഥക ക ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ : ഒരു 
വർഷത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഡ അനുസരിച്ച് " മേഖലാ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 21( Bവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
. [i ] പാഡ റബ്ബ ർ കണ്ടy: mൾ ബ :3771 _ ! 
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60 - 70 എ എച്ച് . 

- 99 എ എച്ച് . 
- 1 111 112 11 12 1 

11 എ എച്ച് . 
ആവശ്യത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ14 റവന്യൂ ജില്ലകളെ താഴെ പറയുന്നമൂന്ന 


- === 


- 2 . റേറാ കാണാം 
മേഖലകളായി തിരിച്ച് ക്കുന്നു . 

കE% 


മ കൻ Editi 

തി രുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട , ആലപ്പുഴ, 
( 23 E LL മല 

കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, ത ര ശൂർ, പാലക്കാട്ട് , 
L5് 11ല 

18ലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർഗോഡ് , 
. 3 , ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കും നാം ഒരു ഒർഘാസുകാർ ഒന്നോ അതിലധികമോ മേഖലകളിലേക്കു ഹാർഡ 
റബ്ബർ കണ്ടെയിനർ ബാറ്ററി 

" on " ക " കണ്ട യ ൻ ബാവിക്കും സീൽ ചെയിൻറനൻസ് ഫ 
| " എ ". എ ) 3 : ", 1 fir ! : 1 3 Erior ക ാട്ട് ചെയ്യു ന്നതാണ്. എന്നാൽ 

-- ബാറ്ററിക്കും റോം (പത്യേകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, റോവർ കോൺ(മാക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം 
അതത് മേഖലകളിലെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ 6fാറാ1 ( Tം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . 

- 4 . ദർഘാസം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവറിൻ പുറത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ യു . പി .എസ്_ കൾക്കാവശ്യമായ 
5 Eാൽ, ബാാാാ കൾ ദാ : ht 

" ബർ 6 നി 19 പ്ലാസ്റ്റിക് കായി(നർ എസ് എം എഫ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള 130 ഘാസ് നമ്പർ : 1 2011;എസ്, പി , ഡി , തീയതി 21 -1 - 2010 തെക്കൻ മേഖല 
മദtuഖല വടക്കൻ മേഖല എന്ന് രേഖപ്പെടു ത്തുകയും അത് 33 ) ഷ ണൽ ചീഫ ഒm ( ക്രട്ടറി , സാറാജസ 
പർച്ചേസ് വകുപ്പ് , ഗവൺമെ " . കുട്ടിക്കുറവ്, സി രുവനന്തപുരം- 695 001 എന്ന വില 3 ത്തിൽ 
അയക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ദർഘാ " . ഫാറങ്ങള് ഒ വി ൽപ്പന 15 - 2- 2 ] 1 ) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കു 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്, 3 ഘാസ സമർപ്പി ബി അവസാന തീയതി 25 - 2- 2010 ഉച്ചക്ക് 1 മണി, 
താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 30ർഘാസുകൾ നാരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നത് . 313 ഘാസ് ക 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുളള 13% ർ: കാട യാ അ വർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ . ( പതീനിധികള യാ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
അഡീഷ 5TTAൽ ചta " am ( കുട്ടി 2 13ങ്കിൽ ഈ ആവർത്തിനു വേണ്ടി അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടു ഉള 
ഒഫീസറുടെയോ പീസിൽ വച്ച് 25 - 2- 2 10 പകൽ 3 2 1 4 1 0ക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
25 - 12 - 2017 അവധി ദിവസമായി ! പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസ ക ണ ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 
സ്വീകീ കല = 1 + 4 അത് സ 19ങ്ങള ക നടത്തുന്നതാണ്, നനക്കു ക ൾ അ +(ഗീകാർത്തനായി 24 - 5 - 2010 
വൽ (പTLല്യത്തിൽ ഉണ്ടായി11 ാം ന്നതാണ്. ബാറ്റി നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും ലഷ്യമാക്കിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 
ചാർട്ട്, 

ലെററ്, വാറൻറി പീരിഡ് [13ാവും കാത്തം1 സപ്ലെ ചയ്യുന്ന തിയ: തി മുതൽ മ 
വർഷം എന്നിവ . Tൻറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം, സാം ചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 
3, ഘാസുകാർ ബാറ്ററി 115 : പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് സർക്കാർ പൊതു മേഖലാ അംഗീക 
1 " Lഥാപനങ്ങള:1: 1 [ I } ഷആൻസി ഒ 11യൻസ് ആൻ ഇൻഡസ് ടിയൽ റിസർച്ച് ലാബ " ( സി . എസ്. 
+1 . 3 . 3 . 1, 2 ; ചില 48 ടാനിക " 11 റി : ൽ റിസർച്ച് 33 ബാറ്റിംഗ് ലാബ് | ഇ ആർ റി , എൽ. | 
31 സെൻട്രൽ ഇൻr:713,1ട്ട് മാഫ . ജാഡ .[ 3ാൻ - പാർട്ട " [": സി , 51 എ ആർ ടി , , , പൂ നെ, 
4 ചീഫ് ഇt" [ ടി 3 ൽ ഇ ൻ ! പക :12 313 ", തിരു വന79 എം , 5 ) 0 * ൻ 9 ൽ - പി റ്റി വച്ച് 
ഈ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട" | ! | , പി ആർ 1 എ } fir21.1 ർ , [ 5 . ന ന ് എൻ. വിറ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടക് നാളജീ 


te 


( എൻ ഐ . ററി .), കോഴിക്കോട് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽനിന്നും സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു വർഷ 
ത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കററ (ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷനും പ്രത്യേകം) സർക്കാർ 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം. ദർഘാസുകാർ ബാറ്ററികളുടെ ടെസ്ററ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റി 

ാപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല . മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ടെസ്ററ് :സർട്ടിഫിക്കററുകൾ 
യാതൊരു കാവാലം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ബാറ്ററി നിർമ്മാതാക്കൾ അവയുടെ മാംസ ചെയ ശേഷമുളള 

ലെഫ " " പീരീഡ് { iഗ്യാദി പീരീഡ് (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് . സർപ്പ ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം 
കൃത്യമായും കാണിച്ചിരിക്കണം. നാം കാൺടാക്റിൽ ലാവസ്: ദനായി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ 
സാമ്പിൾ ബാറ്ററികൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി സാറാഴ സ പർച്ചേസ് വകുപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 1) , എ സ് . സർട്ടിഫിക്കറള സഥാപങ്ങa: 9 : 211ൻഗണന നൽകുന്നതാണ് . 

. സർട്ടിഫിക്കറള സർഥാപIാ ? : 91 
5 . ഒരു മേഖലയ്ക്കുവേണ്ടി ക്വാട്ടു ചെയs " തിട്ടുള്ള നിര : കുംആളു1 ൽ രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പി 
ച്ചിട്ടുളളതു പാല് ( പസ്തുത മേഖലയിലെ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും സാധുവായിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേക കാരണം കാണി മാതെ നിരസിക്കുന്നതിനോ അ 
എല്ലാ മേഖലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരം വ്യവസ്ഥകളുടെ അടി: " ഥാനത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നാ ഒന്നിൽ 

ടുതലോ ദഖലകളിലേക്കു മാത്രമായേ 70 കാൺടാക്ററുകൾ നൽകുന്നതിനോ ഉള്ള അവകാശം 
സിറാഴ ! !: പർച്ചേസ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ഓരോദർഘാസുകാരനും ചാർജ് ചെയ®അതും 
ചാർജ്ജ് ചെയ്യാത്തതുമായ ബാറ്ററികളും 1 : 13 hൾ ( : 

പതുക. t. 1:! ; ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചാർജ് ചെയ്യാ 
ബാറററികളുടെ നിരക്കിനൊപ്പം ഇനിഷ്യൻ മില്ലി ഗ " പher cla : Jാട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സി കാപ്പ 
ബാറ്ററികളുടെ നിരക്കുകളും കാട്ട : ഉത്തേ 18 മാണ്. ഒരു ദർഘാസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിനത്തിൽ ക്വാട്ട 
ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരക്കുകൾ 1ീകരിക്കുന്നമനു . കാറള 11 ( ന : സ !പാൽm ി നാ . ! ! അവകാശം സ് ദാറാഴ സൗ 
പർച്ചേസ് വകുപ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ദേശിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ 
ൽ ലാസുകൾക്കൊപ്പം ഒaiാ മേഖലയിലെ ഓരോ ഇനം ബാറാറിക്കും - 11 ദോഴ്സ് പർച്ചേസ് വകുപ്പിൽ 
സui1*മടച്ച രസീ : ദേശuiാ കന്ന ബാങ്കിന്റെ ( കാസ്" ചെയ്ത ബാങ്ക് ( ഡാഫറായി : 11ഷ 1 :13 
ച. " മാസികട്ടറി , സ്റേറാഴvസ പർച്ചേസ് വകുപ്പ്, ഗവൺമെൻറ : കട്ടേറിയറാ , : തിരുവനന്തപുരം 
എനന വിലാസത്തിൽ തി : വനന്തപുർ: മാറത്തക്കവിധത്തിൽ 1 . 000 ആയിം പയടെ നികത വ്യാകുടി 
ഉളളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓരോ ഇന; ഹാർഡ് റബ്ബർ പകയിനർ ബാറനിക്കും പ്ലാസ്റ 
ക ആയിനർ ബാറ്ററിക്കും സീൽഡ് നെയിഷാനൻസ് ( ഹി ( എസ്. എം , എഫ്.) ബാറാറിക്കും ഓാാ മേഖലയ്ക്കു 
(പത്യേകം സുനിത ദവും മയക്കു ണ്ടാണ്, 

- 6 . ദർഘാസുകൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭർഘാസുകാർ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി 9 
സറാസം പർച്ചേസ് വകുപ്പ്, ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 001 , കേരള എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദര്ഘാസം ഫോറങ്ങൾക്കുളള വിലയായ 
1 , 500 രൂപയും വാറ്റ" നികുതിയുംകൂടി അടയാക്കണതു . ഇത് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും തിരിച്ചു 
കൊടുക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും കൈമാനം ക 
3ർ ഘാസ് 1 ഫാറങ്ങളുടെ വില പണമായ0 മണി ഓർഡറുകളാദ്യ നൽകണതാണ് , ദർഘാസ് ഫാറ്റങ്ങളുടെ 
വിലയായി പാസാ , സ്കോർട്ട് ഫ്രീ റാമ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഫോറത്തിൻറ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഓരോ കോപ്പിക്കും 80 രൂപയും വാറ്റ് നികുതിയുടെ നിരക്കിൽ നൽകേണ്ടതാണ്, ചെറുകിട 
വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം നിലവിലുളള സർക്കാർ 
ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാതാ ആനുകൂല ഇളവുകൾ നൽകുകയുള്ളു. ഒടർ ഫോറം 
പാസ് വഴി ലറിക്കവർ അതിന്റെ നികുതികളടക്കമുളള വിലയ്ക്കു പുറം 50 രൂപ പാസ്റ് 

ജ് കൂടി നൽകാതdണം, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടെൽ ഫാറം , കിട്ടാൻ - താ : സി ക്കുകയ 
ലരിക്കാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുകയില്ല . ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഫോാത്തിനൊപ്പം നൽകുന്നതാണ്. കൂടാതെ " www. prd , keralagov.in എന്ന 
സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. . 


(പ 
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വ്യവ. സൗi, ക 


- 


1 , ബാറ്ററികൾ 11 

f11. it allegണ്ട 11മയപരിധി -സപ്പെ ഒാഡർ ലഭിച്ച രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കു ളളൻ, 
2. വനിത 11 - ബാറാൻ എാറ്റുവാങ്ങുന്നയാൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളളതായ, കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏകകാരു 
മായി , സം ഷനിലും ബാറ്ററികൾ റെയിൽമാർഗ്ഗം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തുകയാണ 

ിപ്പ് : ണ്ടത്. എല്ലാ ജില്ലാ ആmiാനങ്ങളിലും ബാാാറി വാ 1തരണം ചെയ്യണ്ടതാണ , 
വാറണ്ടി _ വാരണ്ടി പീരിയഡും വാ: ഞണ്ടിനായി സൗബാൻറ് പീരിയഡും രേഖപ്പെടുത്തണ്ട. താ . 
പാണ്ട1; tം, വർത്തന കാലാവധി {കാത്തത് വിതരണം 3:1 :p®ന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വര 
:1..്യകതമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, 

സേവനരീതി . 1സ് വാറണ്ടി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
. റേറa _ 24- 5-2010 വരെയുളള മററുകളിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല . 
li , TSI [ 3; rria - - 11: ററികൾക്കും ഐ .എസ . ഒഎ , മുദ്ര { സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായ. m " ഖി: പടു 

ത്തണ്ട തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ tvപിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്", 
3 , 21പന. മുൻ * _ ബാറികൾ വരണം 1tw!Srm " [ പാർത്തന ക്ഷമമാണന്ന് ബോദ u , പട്ട ഉണ്ട 

: .1.1 "മകം യ ൻ നടത്താവുന്ന. ണ , 
കരാർ ( ഇടിട്ടി ! - 56:3 അ . . ക്ഷാഫോറത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ( കാമുളള [ പ്രഥമ ക 
ഉടനടി ഭാമ131 ട ണ്ട ; നാടൊപ്പം സമർപ്പ 11 പേ ണ്ട താം119 . 
ടെണ്ടർ1 48:12:15 ] 113 എല്ലാ പേജുകളിലും ടെണ്ടർ സIർപ്പിക്കുന്നയാൾ സ യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ട 
o sty " , വാച്ചാപംitet : it turm1 : 11ാണi , 


ITT 


റാർ വ്യവസ്ഥകൾ 
ഈ കരാർ ഒരു റേററ് കോൺ ടാക ടം ആണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്ത 
യ ക്കായിരിക്കും ടി റേററ കോൺടാക്ടിന്റെ കാലാവധി. ഈ കാലാവധിക്കുളളിൽ കടുത്യമായും 
ബാറററികൾ ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, 
ചെറുകിട വൻകിട വ്യവസായ യൂണിററാണോ എന്നതുൾപ്പെടെയുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദർഘാസുകാരൻ 
കു സത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണ്ടതാണ , ബന ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഗസററഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
3 , റേറാം സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ ഐ . എസ ", എ . സർട്ടിഫിക്കററുളള ബാറാറിക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന 
തായിരിക്കും. . സ , ചെയ്യുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ദർഘാസുകാർ ബാറ്ററികളുടെ 
സ് പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് സർക്കാർ | പൊതുമേഖല അംഗീകത് സ്ഥാപനങ്ങളായ 
{ 1 } കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ലാബ് സി എസ് ഐ ആർ. ) , 
( 2 ) ഇലക്ട്രോണിക്സ് റീജിയണൽറിസേർച്ച് ടെസററിംഗ ലാബ് ( ഇ ആർ, ററി . എൽ. ) { 3 } സെൻ( അൽ 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് റോഡ " ടാൻസ ” പോട്ട" ( സി , എ . ആർ ററി ) , പുനെ ( 4 ; ചീഫ് ഇലക്(ടിക്കൽ 
ഇൻസ്പെക്ടുമാററ്, തിരുവനന്തപുരം - { 5 } സെൻടൽ പവർ റിസേർച്ച് ഇൻസ്ററിറ്റ്യൂട്ട 
( സി . പി . ആർ. ഐ . , ബാം 3ർ ( 6 ) നാഷണൽ ഇൻസ്റിറമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻ ഐ . ററി . 
കോഴിക്കോട് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നും സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു വർഷത്തിനുളളിൽ 
ലഭ്യമാക്കിയ ടെസ്റ സർട്ടിഫിക്കറ" ഒാരോ സ്പെസിഫിക്കേഷനും പ്രത്യേകം സർക്കാർ 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം, ഐ . എസ്, ഐ , മുദയില്ലാത്ത , മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുളള 

സ°ഥാപനങ്ങളുടെ ടെസ°റം , സർട്ടിഫിക്കററ് ഹാജരാക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
4 . ( a ) ക്വാട്ട " ചെയ്യുന്ന നിരക്ക ", അടിസ്ഥാന നിരക്ക്, നികുതികൾ , ഡ്യൂട്ടി ടാസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്, 

സൈസസ്", കയറ്റിറക്കുകൂലി തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുളളതുമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉടമ്പടി പ്രകാരം. 
നിലവിലുളള വിതരണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ആയിരിക്കണം വിതരണം, പേയ്മെൻറ് 
തുടങ്ങിയവ . സ " ( കാപ്പ " ബാറററി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ , ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട.താണ് , 
ബാറ്ററി വിതര ണത്തിനായി എടുക്കാവുന്ന കാലാവധി സാധാര ണയായി ഒരാഴ്ചയാണ്. ഈ 

കാലാവധി ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടാഴ്ചയിൽ അധികമാകുവാൻ പാടില്ല . 
- ( 0) സ്വീകരിക്കുന്ന സകാപ്പി" ബാറാറിയുടെ വില (ഒാരോതരം ബാറററിയുടെയും] ക്വാട്ട " ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

തുക്കത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ വിലക്ക് എന്ന രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല . സ് കാപ്പ് 
ബാറ്ററിയ 

ാട്ട ചെയ്ത് മാണാലിഡം ; മൾട്ടിലിഡ് 1 പ്ലാസ്ററിക "കണ്ടെയ്നർ തുടങ്ങിയ 
വിവരങ്ങൾ കൂടി കടുത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
സാധാരണയായി വിതരണം ചെയ്യ: ത ബാറററികൾ പരിശോധിച്ച് സൗറാക്കിലേക്ക് മാററിയ തിനുശേഷം 
വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം പേയ്മെൻറർ നൽകേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക. 
സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി, സാധനവിലയുടെ 75 % വരെയുളള തുക 
തൃപ്തികരമായ ഷിപ്പിംഗ് ഡോകമെൻറ് ; ഇൻഷ്വറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
നൽകാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് മുഖേന് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ചെലവാകുന്ന തുക കാൺട്രാക്ടർ 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്, 
-- ടെണ്ടർ നോട്ടീസിലെ സസ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുളള ബാറററികൾ സ്വന്തം സാതസ്സിൽ 
നിന്നുതന്നെ സപ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ , ഇറക്കുമതി ലൈസൻസിൻറ അടിസ്ഥാന 
ത്തിലുളള സപ്ലെ സ്വീകാര്യമല്ല . ഇറക്കുമതി ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം ടെണ്ടറിൽ 
സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
7 . ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിററുകൾ , പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ , സavറാർസ് പർച്ചേയം: സ 

വകുപ്പിൽ രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുളള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ നിരതവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽനിന്നും 
ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല . ഇത് ഒരു റേറാം കോൺടാക°s " ആണ്, നിരത ദ്രവ്യം അടയ്ക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
-- തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉൽഘാസുകാരൻ സെക്യൂരിററി തുക അടച്ചതിനുശേഷം സർക്കാരാവശ്യപ്പെടുന്ന 

സമയപരിധിക്കുളളിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
9 , ദർഘാസുകാരൻ ഒരോതരം ട്യൂബുലർ ബാറററിക്കും ( ഹാർഡം റബ്ബർ കണ്ടെയിനർ, പ്ലാസ്റ്ററിക 
കണ്ടയിനർ ആൻറ് സിൽസ മെയ്ൻറനൻസ് ( ഫ1) ഒാരാ മേഖലയർ ക്കും പ്രത്യേകം നിരത ദ്രവ്യം 
(പണമായോ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നുമുളള കാസഡ് ബാങ്ക് ( ഡാഫ്ററായാ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
Store Purchase (A ) Department, 

| ( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Additional Secretary. 


